
Un objet de 24 cm de hauteur est placé à 2 in d'un mirtiir «pliéri(|n<’ de 
distance focale 40 cm. Quelles sont la position; la ^.;nmik'Ur la na¬ 
ture de l’image 

a) dans le cas d’un miroir concave www.ecoies-rdc.net 

b) dans le cas d’un miroir convexe ? 



